NN :1 المجال التعلمي‎ 
e E ase oa tonsa: :1 الوحدة التعلمية‎ 


A LEE DE ere :1 الحصة التعلمية‎ 


تتمثل الدعامة الحزيئية للمعلومة الوراثية عند الكائنات الحية في ADN‏ الذي يتواحد في النواة في شكل مورثات محمولة على الصبغيات وذلك عند حقيقيات 
النواة» يُترحم التعبير المورثي على المستوى الحجزيئي بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على ale‏ المستويات: العضوية» الخلوي والجزيئي. 


— 
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الإلكتروني لجزء من 


رسم تخطيطي لخئية البتكرياس المتحصل عليها من التجرية 
السايقة (تظهر مواقع وجود الإشعاع ياللون الأحمر) 


بزر ما يلي: 
له التجريب على الخلايا العنقودية للبنكرياس. 
نہ إستعمال أحماض أمينية مشعة. 


2. باستغلالك للوثيقة (1) Gabe‏ على صحة إحدى الفرضيتين. 


تطبيق: 
إليك الوثيقة التالية التي تعبر عن ظاهرة مهمة في الخلية. 
1. تعرف على البيانات المرقمة في الوثيقة وعلى الظاهرة المدروسة. 


المصطلحات العلمية: 
المورثة: هي قطعة من ال DN‏ ۸ . يتكون ال ADN‏ من سلسلتين نيكليوتيديتين ملتفتين حول بعضهما إلتفافا حلزونيا حيث ترتبط فيها القواعد 
الآزوتية بشكل Au a‏ و( € مع (G‏ وذلك عن طريق روابط هيدروجينية. 
Yar) ADN‏ ريبي نووي منقوص الأكسجين = :(Acide Desoxyribonucleique‏ تعتبر هذه الجزيئة الدعامة الكيميائية للمعلومة الوراثية. 
التعبير المورثي (تركيب البروتين): هو ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها ADN‏ إلى بروتينات. 
بروتين (Protéine)‏ جزيئة ضخمة ناتجة من تسلسل العديد من الأحماض الأمينية بواسطة روابط بيبتيدية. 


تقنية التصوير الإشعاعي Autoradiographie) ¿UI‏ : تستعمل هذه التقنية للكشف عن مواقع وجود الإشعاع في خلية أو جزء من خلية أو عضو كامل 
حيث تسمح هذه التقنية بالحصول على صور للعينات المشعة (الموسومة بعنصر مشع) على فيلم الأشعة السينية أو سائل مستحلب حساس للضوء يحتويان على 
ملح بروميد الفضة (Ag Br)‏ تُصدر العينات المشعة إشعاعات تؤثر على بروميد الفضة حيث تعمل على إرجاع شوارد الفضة إلى فضة معدنية. تظهر بعد 
التحميض المناطق الموافقة لمناطق تواجد العنصر المشع على شكل بقع سوداء تزداد شدتها بزيادة مقدار الإشعاع في العينة وبالتالي تمكننا من تتبع مسار 
المركبات المشعة في العضوية. 

أهمية الإشعاع: 


- تحديد موقع المادة المركبة المشعة بتحديد موقع تمركز الإشعاع. 
تحديد مسار المادة المركبة المشعة بتحديد موقع الإشعاع خلال أزمنة مختلفة. 
~ تحديد كمية المادة المركبة المشعة بتقدير كمية الإشعاع فيها. 


